Informatie door Uw gemeente en de overheid die in de 
praktijk niet werkt bij echte noodsituatie. 


De situatie wanneer er langdurig geen water uit de kraan komt thuis, dus niet 
te bedoelen louter bij werkzaamheden van enkele uren geen water. Dus bij 
een noodsituatie. 


(natuurlijk kunnen mensen uit voorzorg ook nog drinkwater zuiveringsfilters 
kopen) 


Wat als er geen water meer uit de kraan komt? WMD test noodvoorziening 


rtv-Drente 


Dit gaat in de praktijk niet werken! 


Burgers moeten zelf een schone fles en /of emmer meenemen naar het distributiepunt aangewezen 
door de gemeente. 


(drinkwaterplatform.nl) 


Zo moet het! 


Afbeelding gronfa.nl afvulstation. 


Aftappunten voor drinkwater werken niet in noodsituatie. Het is gezien de tijd die de mensen nodig 
hebben om de flessen te vullen en in een rijstaan te veel uren zo onmogelijk is in de praktijk. Daarom 
is een afvulstation nodig waar in zeer raptempo jerrycans kunnen worden afgevuld. 


(een afvulstation is ook achter op een tankwagen te monteren met rvs-tank voor voedingsindustrie) 


